Nr. 115701 

22 augustus 
2016 


GEMEENTEBLAD 

Officiële uitgave van gemeente Schijndel. 


Melding Besluit lozen buiten inrichtingen. Plan Beukenhof in Wijbosch 

Omschrijving: Aanleg gesloten bodemenergiesysteem 
Zaaknummer: LOZ-2016-04/22467/149109 
Datum ontvangst melding: 6 juli 2016 

Toelichting 

Voor een bedrijf dat valt onder de werkingssfeer van het Besluit lozen buiten inrichtingen gelden lan¬ 
delijke voorschriften. 

Op grond van de Wet milieubeheer zijn er geen mogelijkheden tot het indienen van bezwaar. 

Voor inlichtingen kunt u terecht bij Omgevingsdienst Brabant Noord via info@odbn.nl of telefonisch 
(0485) 338 300. 
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